ADAM 


SZCZECINSKI, 


Majster Młynarski, Właściciel Piekarni, 


po długich cierpieniach zakończył życie dnia 13-go lutego 1886-go r., przeżywszy lat 36. 


W nieutulonym smutku pozostała Żona z trojgiem małoletnich Dzieci zaprasza Krewnych, Przy- 

Jaciól i Znajomych na nabożeństwo odbyć się mające w kościele Św. Barbary w dniu 15-ym b. m, 

tj. w poniedzialek, o godzinie 10-ej zrana, oraz na wyprowadzenie zwłok w tymże dniu i z tegoż 
- kościola o godzinie 4-ej po poludniu na cmentarz Powązkowski. 
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